経費 削減 較 業務 効率 化 


エリ ア 配 光 で 最適 な 明る さ を 確保 し な が ら 省エネ 化 
耐食 性 に 優れ た 灯具 で 塩素 に よる サビ を 防止 


株 式 会 社 テ ィ ッ プ ネ ス さ ま 

信 東 京都 港 区 (本 部 ) 

人 @198G 年 創立 。 全 国 61 店 舗 の 総合 型 フィ ッ ト ネ スク ラブ 「 テ ィ ッ プ ネ 
ス 」 を 始め 、4 つの ブラ ンド で フィ ッ ト ネ スク ラブ や 24 時 間 営 業 の トレ 
ー ニ ング ジム を 運営 され て いる 。 

@ テ ィ ッ プ ネ ス 瑞 江 (本物 件) / 東京 都 江戸 川 区 


LED 照 明 

投光器 屋内 プー ル 用 

DL-EL10N-Wx194 台 

信 瑞 江上 店 の 12 台 を 始め 、15 店 舗 
の 屋内 プー ル に 計 194 台 設置 。 
2014 年 11 月 導入 。 


これ まで 屋内 プー ル に 設置 し て いた 水銀 灯 は 、 消 費 電力 が 大 きく ラン ニン グ コ スト 面 で 問題 
が あり 、 ラ ンプ 人 交換 の 手間 と 費用 も 課題 で し た 。 ま た 、 プ ー ル で 使用 する 塩素 の 影響 で サビ 
が 発生 し 、 美 観 面 で の 対応 に も 手間 が か か っ て いま し た 。 


省エネ 性 に 優れ た LED 投光器 で | | シャ ー プ 独自 の レン ズ で 広く 配 光 | | 耐食 性 に 優れ た 灯具 や ボル ト で 
消費 電力 を 約 4 分 の 1 に 減ら し 、 | | で きる の で 、 よ り 少 な い 設 置台 数 | | サビ の 発生 を 防止 し て 、 安 全 か 
電気 代 を 大 幅 に 低減 し まし た 。 で 以前 と ほぼ 同等 の 明る さ に 。 つ ク リー ン に 保ち ます 。 
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シャ ー ブ 商 品 導入 事例 


株 式 会 社 ティ ッ プ ネ ス 


店 舗 サ ポー ト 部 瑞江 店 
古賀 隆 士 さま 支配 人 杉浦 哲哉 さま 
還 選ば れ た 理由 


少な い 消 費 電力 で 効率 よく 明る く 照 ら せ る 。 

耐食 性 に 優れ た ボル ト ・ ビ ス で サビ を 防止 。 
節電 が 可能 で 、 メ ン テ ナ ンス 性 の 高い 照明 器具 と し て LED 照 
明 に 着目 。10 社 の 製品 を 省エネ 性 能 や 明る さ 、 グ レア 指数 、 

耐食 性 、 デ バイ ス の 品質 等 、 複 数 の 項目 で 比較 検討 し た と こ 
ろ 、 最 も 評価 が 高かっ た の が シャ ー プ 製 で し た 。 特 に サビ 対策 
で は 、 船 舶 で も 使用 され て いる 耐食 性 に 優れ た ステ ン レ ス 
SUS316L の ボル ト や ビス が 使わ れ て お り 、 次 亜 塩素 酸 ナ トリ 
ウム 水溶 液 へ の 浸漬 試験 に より 耐久 性 も 十分 実証 され て いる 
た め 、 安 心して 導入 で きま し た 。 

固 導入 後 の 効 果 


灯 数 を 減ら し て も 以前 と ほぼ 変わ ら な い 明 る さ 。 
省エネ タイ プ で 電力 コス ト を 大 幅 に 削減 。 

独自 の レン ズ 設計 で 広く 明る く 配 光 で きる 特長 を 活か し て 、 設 
置台 数 を 16 台 か ら 12 台 に 減ら し て も 以前 と ほぼ 同等 の 明る さ 
を 実現 で きま し た 。 1 台 あ た り の 消費 電力 も 従来 の 約 4 分 の 1 
に 減っ て お り 、 電 気 代 の 大 幅 な 削減 に 繋が っ て いま す 。 ま た 、 
ラン プ 交 換 や サビ 清掃 の 手間 や 費用 が 不要 に な っ た の で 、 本 
来 の 業務 へ 人 員 や 経費 を 割り 当て る こと が で き 、 サ ービス の 向 
上 に も 貢献 し て いま す 。 

園 今後 の 展望 

他 の 店 舗 や 新店 舗 オ ー プ ブン 時 に 導入 を 検討 。 
こま め に 点灯 ・ 消 灯 し て さら な る 節電 も 。 
今回 は 、 高 い 費用 対 効果 の 見 込め る 15 店 に 先行 導入 し まし 
た が 、 今 後 は 残り の 店 舗 や 新店 舗 開店 時 に も 導入 を 検討 し た 
いと 考え て いま す 。 ま た 、LED 照 明 は 水銀 灯 と 異な りす ぐに 点 
灯 で きる の で 、 天 候 に 合わ せ て こま め に 点灯 ・ 消 灯す る よう に 
し て 、 サ ービス の 質 を 保ち 、 お 客 さま の 安全 に 配慮 し な が ら 、 
節電 へ の 取り 組み を 着実 に 進め て いき た いと 思い ます 。 


固 導入 の 背景 

照明 の 電気 代 を 抑制 し 、 ラ ンプ 交換 の 手間 を な くし た い 。 
ブー ル で は サビ が 発生 し や すく 、 美 観 面 に も 課題 。 
当店 の 屋内 プー ル で は これ まで 、400W 水銀 灯 を 16 台 設 置 し 
て いま し た が 、 消 費 電 力 が 大 きく 電気 代 が か さん で いま し た 。 ま 
た 、 数 カ月 毎 に ラン プ 交 換 作 業 が 発生 し て 手間 と 費用 が か か る 
上 、 万 が 一 ラン プ を プー ル 内 に 落と し て し まう と 、 水 を 全て 入 
れ 替 えな けれ ば いけ な いと いっ た リス ク も あり まし た 。 さ ら に プー 
ル の 水 を 殺菌 する 塩素 に より サビ が 発生 し や すい の で 、 見 た 目 
も 悪く 、 美 観 面 で の 対応 に も 手間 が か か っ て いま し た 。 


プー ル の 中 か ら 発光 面 が 直接 見 え を を いよ うに 、 プ 
間接 照明 と し て 設置 


きき ーー | 回 1 ーー ma 
シャ ー プ 独自 の レン ズ 設 計 を 活か し て 広く 配 光 で きる の で 、 設 置 
台数 を 減ら し て も 以前 の 明る さ を 維 持 で きる 


設置 角度 を 10 度 単位 で 可動 で きる の で 、 ま ぶし さ を 抑 えな が ら 
最適 な 明る さと な る よう に 調整 可能 
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